 Instrumente Structurale 2007-2013 Bucure?ti, 30 martie 2015 A N "Apele Române" implementeaza proiectul WATMAN în valoare de 63 milioane de euro Astazi, 30 martie 2015, a avut loc la sediul ANAR conferin?a de presa privind proiectul "WATMAN - Sistem informational pentru Managementul Integrat al Apelor - Etapa I" în conformitate cu prevederile impuse de modul de implementare a proiectului de catre AM POS Mediu Administra?ia Na?ionala "Apele Române" implementeaza proiectul "WATMAN - Sistem informational pentru Managementul Integrat al Apelor - Etapa I", proiect prin care se pun bazele aplicarii strategiei nationale pentru managementul resurselor de apa, inclusiv a situa?iilor generate de fenomene hidrologice extreme (seceta ?i ape mari, poluari sau accidente la sistemul de gospodarire a apelor) în caz de dezastre, elaborata de Ministerul Mediului , Apelor si Padurilor (MMAP) Proiectul are o valoare de 63 milioane de euro, din care 85% sunt fonduri europene, iar restul de 15% este cofinan?at de la bugetul de stat Durata de implementare a proiectului este de 12 luni Lucrarile de infrastructura propuse, echipamentele ?i dotarile, vor fi instalate în puncte distincte pe întreg teritoriul românesc, în toate cele 11 Bazine Hidrografice: Some?-Tisa, Cri?uri, Mure?, Banat, Jiu, Olt, Arge? - Vedea, Buzau - Ialomi?a, Siret, Prut - Bârlad ?i Dobrogea - Litoral Proiectul WATMAN a fost conceput pentru a suplimenta datele furnizate din teren, a le mari acurate?ea - în sensul ca, de exemplu, debitul unui râu nu va mai fi citit manual de pe o mira, de catre o persoana, ci transmis automat de catre o sta?ie amplasata pe râu, si de a integra toate datele primite de la diferitele surse într-un singur sistem, astfel încât toate acestea sa fie la dispozi?ia ANAR în acela?i timp Pentru a face acest lucru, prin proiectul WATMAN se vor monta senzori în amonte de lacurile de acumulare, în corpul barajelor, precum ?i la alte elemente importante ale acestora - ca de exemplu stavile ?i în aval de baraje, pe râuri, deriva?ii, afluen?i Pâna în acest moment, au fost montate 23 de sisteme de supraveghere la baraje, din cele 89 prevazute De asemenea, în cadrul proiectului WATMAN s-a estimat ca sunt necesare 23 de centre de interventie rapida, la nivel na?ional, specializate în prevenirea ?i limitarea efectelor inunda?iilor Aceste centre vor dispune de echipe operative, ce vor lucra non-stop ?i care vor avea la dispozi?ie echipamente ?i dotari specifice acestor interven?ii În momentul de fa?a sunt în curs de finalizare 13 CIR-uri (centre de interven?ie rapida) care vor fi finalizate pâna la sfâr?itul lunii aprilie 2015, se lucreaza la funda?iile altor 6 CIR-uri iar la 2 dintre ele se monteaza structura metalica Ca o concluzie, beneficiile directe ale proiectului Watman sunt: optimizarea securita?ii ?i a eficien?ei infrastructurii lucrarilor hidrotehnice deja existente aflate în administrarea ANAR; monitorizarea de la distan?a, 24 din 24 de ore ?i în timp real, a modului de comportare a construc?iilor hidrotehnice; informatizarea sistemului de colectare a datelor provenite de la sta?iile automate care vor fi montate la nivelul barajelor de importan?a majora; retehnologizarea mijloacelor de interven?ie: folosirea tehnologiei "apa contra apa"; integrarea tuturor informa?iilor la nivel electronic ?i comunicarea cât mai rapida ?i în timp real între autorita?ile responsabile Implementarea proiectului va avea un impact pozitiv considerabil asupra popula?iei prin faptul ca aproximativ 1,5 milioane de locuitori din zonele vulnerabile vor beneficia de informa?ii, în timp real, privind evolu?ia ?i gestionarea fenomenelor hidrologice extreme, iar riscul de producere a acestora va fi diminuat cu 7% la nivelul celor 11 bazine hidrografice din România Compartiment Comunicare, Rela?ii Publice, Rela?ii cu Presa Catalina Bragaru, purtator de cuvânt, telefon: 0755 122 728; e-mail: catalina bragaru@rowater ro; birou presa@rowater ro ADMINISTRATIA NA?IONALA "APELE ROMÂNE" Str Edgar Quinet nr 6, Sector 1, C P 010018, Bucuresti, Tel /Fax: +40 21 312 21 74; Tel : +40 21 311 03 96; www rowater ro 